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उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 

(भारतीय मानक ब्यूरो) 

नई दिल्ली, 1 फरवरी , 2017 
का . आ . 315(अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में , 
भारतीय मानक ब्यूरो नीचे अनुसूची में दिए गए निम्नलिखित प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लिए मानक मुहर तत्संबंधी 
मानकों के अनुसार एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करता है । 


___ अनुसूची 


मानक मुहर का डिजाइन 


प्रबंध पद्धति की किस्म भारतीय मानक की संख्या 


क्रम 
संख्या 


भारतीय मानक ब्यूरो 


IS/ISO 13485 


| चिकित्सा साधन प्रबंध | आईएस / आईएसओ 
पद्धति 

13485 


मानक मापदशक 


DURCAU OF INDIAN STANDARDS 


MDMS 


[सन्दर्भ: एम एस सी डी/ 2: 1: 3] 
सी . बी . सिंह अपर महानिदेशक , बीआईएस 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Consumer Affairs) 
[BUREAU OF INDIAN STANDARDS ] 

New Delhi, the 1st February, 2017 
S .O . 315 (E ). — In pursuance of sub -rule ( 1) of Rule 9 of the Bureau of Indian Standards Rules 1987 , the Bureau 
of Indian Standards hereby notifies the Standard Mark for the following Management Systems Certification in 
accordance with the relevant Indian Standards as given in the schedule below with immediate effect. 


SCHEDULE 


Design of Standard Mark 


No. of Indian Standards 


No . 


Type ofManagement 
Systems 
Medical Devices 
Management Systems 


IS / ISO 13485 


भारतीय मानक ब्यूरो 


IS /ISO 13485 


मानक पशुपदर्शक 


DURCAU OR INDIAN STANDARDS 


MDMS 


[Ref: MSCD /2 : 1:3 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General, BIS 
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